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del Confejo de fu M age fiad. Virrey y Capitán 
General, &c. 
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P O R Quanto fu Magcftad Dios le guarde, fe ha feri 
uido de mandarnos delp ach ar vna Real cédula del tej 
ñor figuiento 

EL REY, 

OR Quanto la Serehifsimá Rcyña He’ Sue2 
c¡a,embio a mi Corte, perfora que en fu nom¬ 
bre entre otras propufo el comercio en mis 
Reynos, y eftados, y de fubditosy vafallos 
mios, con los fuyos de aquella Corona, 55 
auiendo confiderado la conueniencia que de 
éfto fe fígue a ambas naciones, he venido en ello con todo 
gufto, con declaración que dicho comercio, aya defer como y 
en la forma que el que tengo,fe tiene,y capitulo con otros 
¡Reyes, y fondo vno de los principales puntos, que efta rcfolu-? 

' “ * " ¡cipri 











cíon y comercio fe aya de publicar afsi en mi Corte, y Puertos 
de mis Reynos,como en Stócolm,Corte de Suecia P para que 
a todos confie delio, y dé la amiftady reciproca correíponden- 
cia» que de aqui adelante a de auer entre mis dichos fubditos,y 
los de la dicha Reyna. Por tanto tengo por bien en virtud de la 
prefente,que efto fe execute afsi, y mando y encargo a mis 
Confejos » Cancillerias, Audiencias» Corregidores, y otras 
qualefquier Iufticias deeftos Reynos* de qualquier calidad o 
grado que fean, a quien toque,o toca r pueda, en qualquier ma¬ 
nera^ afsi mifmoa mis Virreyes, y Capitanes Generales de 
fuera y dentro de ellos, y en particular a los de mis Armadas»’ 
y Galeras» no impídanla venida a mis Reynos, y entrada en 
ellos»de los íubditosy Nabiosde la dicha Serenifsima Reyna' 
de Suecia» yíus mercaderías* ni les pongan en ello eftorbo ni di¬ 
ficultad alguna , pv hagan ningunas moleftias ni eftorcióñesj 
guardado en efto y én los derechos qué fe !eslleuare,por lo que 
afsi trajeren lo alentado ájuftado, y capitulado con los otrosí 
Reyes con quien comotengo dicho, tengoy fe tiene paz afen- 
rada^quceh cafo de contrauenira cito, por qualquier caufa ó 
ttiottuoquefea» fe procederá contra las perfonas que afilio hi-’ 
zieren, con todo rigor, como mando exprefártiente que fe haga*; 
porfer como es mi declarada intención y voluntad, que a los 
íubditos de Suecia»fe les guarde imbioiablemente loque co ti 
aquella Corona qüeda aífentado y capitulado» y fer efto lo que 
iconuiene a mi feruicio, Dada en el Pardo a veynteyochode 
Enero de 1652.anos. Y£) E L REY.JJón FemandoRu¡¿ 
¡de Contreras. 

Y para que la Real voluntad de fu Mageítad, tenga cuíffi 
plido efeélo, y a todosfea notorio lo contenido en la Real ce- 
dula aqüi inferta. Por la Prelente ordenamos, y mandamos 
que fe publique en efta Ciudad» en los lugares acoíiumbradoSjj 
y con lafolemnidad que es juftü,hallandofc prelente a la puj 
blicacion el Efcriuano de la Capitanía General de cfte Reyno¿l 
defuerte que pueda certificar y darfedéIlo,para que las perío- f 



ñas que contrauinieréri a lo referido, no puedan alegar jgno £ 
rancia^y fe proceda,como fe procederá contra ellas con todo 
rigor de Iufticia, conforme fu Mageíladfe (¡rúa de ordenarlo, 
JDadaen Valencia a veynte y dos de Febrero de 1652. 

Fr • Ved. Arpobiffo de Valencia, 


tor mandado de fu Excelencia. 
Von lofepe de Bolea. 


f)ieprimo menfis Marti], M'. VC. Lll. Voy Francifco Brauo 
¿tambor mayor* fue publicado el fufodicbo %eal Bando en la pre - 
Jente Ciudad y lugares acó fiambrad os de ella , con pífanos y caxas 

en forma de guerra^ en los día, mes,y ano fuj]'odichos. 

Bafo ante mu Tbelipeíuañes Efcriuano de la Capitanía 
general de la Ciudady %eyno de Valencia . 
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